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Anuncio - jueves 08 de octubre de 2026



Enajenación Calle Viento, 1 de Curbe

Resolución de Alcaldía nº. 419 de fecha
02/10/2026, por la que se declara desierta la enajenación de
vivienda ubicada en “C/ Viento, s/n, Curbe”.



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-56db81d2.pdf
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